Za spokój duszy $. p. 


Zygmunta Ruciec Przeorskiego 


pianisty wirtuoza, profesora Instytutu Muzycznego 


zmarłego dnia 1 marca 1945 roku 


odprawione zostanie 


w środę 21 marca 1945 r. o godz. 9 rano w kościele OO. Franciszkanów 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamiają 


Koledzy i uczniowie. 
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